Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Vergaderjaar 2015-2016 


34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen 

en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID RONNES 

Voorgesteld 8 oktober 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat energie besparen nog altijd beter is dan duurzame 
energie gebruiken; 

overwegende dat het aantal aanvragen van Energiebespaarleningen van 
het Nationaal Energiebespaarfonds gestegen is, maar nog altijd te beperkt 
is; 

verzoekt de regering, te onderzoeken waarom het gebruik van het 
Nationaal Energiebespaarfonds zo beperkt is; 

verzoekt de regering tevens, een gerichte extra impuls op de regeling 
Energiebespaarfonds te organiseren, zodat er meer gebruik van wordt 
gemaakt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ronnes 
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